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Methodum v£ro tra&andi hxc Problemata aperui in k » 
Propofitione decima, & Lcmmate fecundo 3 & Ledorem i„ 7 * 
jufmodi perplexis difquifitionibus diutius detenere nolo a a 
denda jam fun t aliqua de viribus corporum ad progrediendnm' 
deque denfitate & rcfiftentia Mediorum, in quibus motus haft*’ 
nus expofiti & his affines peraguntur. 

SECT- V 

De Denfitate & comprejpone Flmdmtm, deque Hydrofiatka. 

Definitio Fluidi. 

Fluidum eft corpus omne cujus partes cedunt vi cuicunqueil. 
Jat^, Sc cedendo facile movetur inter fe. a 

Prop. XIX. Theor. XIII. 

Fluidi homogenei & immoti , quod in vafe quocunque immoto clan- 
ditur & undique comprimitur , partes omnes ( fepofita Condenfatio- 
ms, gravitatk <virium omnium centripetarum confideratione ) a- 
qualiter premuntur undique , & abfque omni motu a preffione ilia or- 
to permanent in lock fuk. 

Caf. i. In vafe fphaerico A BC claudatur 8 c uniformiter com- 
primatur fluidum undique: dico quod ejufdem pars nulla ex ilia 
preffione moyebitur. Nam fi pars aliqua D moveatur, necefle eft 

77 S e ^ Ulmodi P artes 5 a d eandcm a centro diftantiam undique 
eonfiftentes, ftrnili motu fimul moveantuc* atq; hoc adeo quia fi- 
ini is 8 c aequalis eft omnium preffio, 8 c motus omnis exclufus fup- 
pomtui,r.ifi qui a preffione ilia oriatur. Atqui non poflunt om- 
nes ad centrum propius accedere, nifi fluidum ad centrum con* 
enfetui 3 contra Hypothefin. Non poflunt Jongiusab eorecedcre 
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fluidum ad circumferentiarn condenfetur 3 etiam contra Hypo- 
thelin. Non poflunt fervata fua a centro diftantia moveri in pla* 
gain quameunq; quia pari ratione move- 
buntur in plagam contrariam 3 in pla- 
gasautemcontrarias non poteft parsea- 
dem eodern tempore moveri. Ergo fluidi 
pars nulla de loco fuo movebitur. ^.E. D. 

Caf 2. Dico jam quod fluidi hujus 
partes omnes fphaericae aequaliter pre- 
muntur undique: fit enim EFpars fphae- 
r ica fluidi, St fi hac undkp non premi- 
tur requaliter, augeatur prefllo minor, ufq3 dum lpfa undiq; prema- 
tur aequaliter 3 8 c partes ejus, per cafum primum,permanebunt in 
locis fuis. Sed ante auftam preffionem permanebunt in locis 
fuis, per cafum eundum primum, 8 c additione preffionis novae 
movebuntur de locis luis, per definitionem Fluidi. Quae duo re- 
pugnant. Ergo falfo dicebatur quod Sphaera E F non undique 
premebatur aequaliter. Q. E. D. 

Caf 3. Dico praeterea quod diverfarum partium fphaericarum 
aequalis fit preffio. Nam partes fphaericse contiguae fe mutuo 
premunt aequaliter in puncto contadus, per motus Legem III. Sed 
& per Cafum fecundum, undiq; premuntur eadem vi. Partes 
igitur duae quaevis fphaericae non contiguae, quia pars fphaerica in- 
termedia tangere poteft utramque, prementur eadem vi. Q. E. D, 
Caf 4. Dico jam quod fluidi partes omnes ubiq 3 premuntur 
aequaliter. Nam partes duae quaevis tangi poflunt a partibus 
Sphaericis in punftis quibufeunque, Sc ibi partes illas Sphaericas 
^qualiter premunt, per Cafum 3. Sc viciflim ab illis aequaliter 
premuntur, per Motus Legem Tertiam. Qq E. D. 

Caf Cum igitur fluidi pars quaelibet CHI in fluido re- 
liquo tanquam in vafe claudatur, Sc undique prematur aequaliter, 
partes autem ejus (e mutuo aequaliter premant Sc quiefcant inter 
raanifeftum eft quod Fluidi cujufcunque CHI ; quod nndi- 
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